Ausdehnungsformeln nacli dem Virialprincip.                     35
Interval! von ihm und anderen (Scheel und Diesselhorst) beobach-teten und berechneten Zahlen betragt noch keine Einheit der sechsten Decimalstelle. Bei 100° dagegen wtirde die Abweichung inehrere Ein-lieiten der vierten Decimalstelle betragen, ungefahr wie bei der Men-deleef'schen Formel, mit der sie die Zahl der Constanten gemein hat. Fur Quecksilber endlich hat Bosscha1)
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gesetzt und damit bis zu etwa 260° Regnault's Beobachtungen hin-reichend genau dargestellt , was urn so bemerkenswerther ist, als sie nur eine einzige Constante enthalt. L. Le vy 2) hat in einer bernerkens-werthen Dissertation als Forinel eine Potenzreihe gewahlt.
Die Gleicbungen, welche aus dem Virialprincip folgen, geben keine bequeme Darstellung fur v als Function von p und 0\ Wir sahen jedoch bereits im ersten Bande, dass alle diese Gleichungen hinsicht-lich der Abhangigkeit der Ausdehnung von der Temperatur der Er-fahrung entsprecnen konnen, denn wie bei den Gasen steigt die relative Ausdehnung auch bei den Fliissigkeiten zuerst mit wachsender Temperatur, dieses lehren die beiden oben initgetheilten Tabellen ohne Weiteres. Ein spateres Abnehmen der relativen Ausdehnung mit wachsender Temperatur, wie solche sich bei den Gasen nndet, ist bei den Fliissigkeiten anscheinend nicht vorhanden, was auch leicht verstand-lich ist. Nacli Seite401 des ersten Bandes wiirde hiernach die van der Waal s 'ache Formel verlangen, dass v nicht grosser sein darf als 3 ft, das heisst als das kritische Volumen. Also bis zum kritischen Zustande soil em stetes Ansteigen der relativen Ausdehnung stattfmden. Bei der Clausius'scben Gleichung findet das namliche statt (Bd. I, S. 404). Die hier abgeleitete Formel kann man streng nicht priifen , weil die Abhangigkeit des Jc von ^bei den Fliissigkeiten fast ganzlich unbekannt ist. Sieht man von einer solchen Abhangigkeit, die wohl auch nur geringfiigig sein muss, ab, so bleibt
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l) Poggendorff's Ann., Erganzungsband 5. a) Dissertation, Halle 1881.
3*kommendeu Temperaturintervall 0° bis 40° anscbliesst; die grosste Abweichung zwiscben den in diesem
